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取扱 説明 書 


【 ご 注意 】 


1 ) 


= 


9) 


4) 


5) 


本 書 お よび 本 製品 の 一 部 また は 、 全 部 を 無断 で 複製 、 複 写 、 転 載 、 改 変 す 
る こと は 法律 で 禁じ られ て いま す 。 

本 書 お よび 、 本 製品 の 内 容 に つい て は 、 改 良 の た め に 予告 な く 変 更 す る こ 
と が あり ます 。 

本 書 の 内 容 に つい て 、 不 審 な 点 や お 気づき の 点 が ご ざい まし た ら 、 則 アイ ・ 
オー・ デ ー タ 機器 まで ご 連絡 くだ さい 。 

本 製品 を 運用 し た 結果 の 他 へ の 影響 に つい て は 、 上 記 に か か わら すず 責任 は 
負い か ね ます の で 、 ご 了承 くだ さい 。 

本 製品 は 「 外 国 為替 及び 外国 貿易 管理 法 」 の 規定 に より 戦略 物資 等 輸出 規 
制 製品 に 該当 し ます 。 

し た が っ て 、 国 外 に 持ち 出す 場合 に は 、 必 ず 日 本 国政 府 の 輸出 許可 申請 な 
ど 必 要 な 手続 き を お 取り くだ さい 。 


一 般 に 会 社名 、 製 品名 は 各社 の 登録 商標 また は 商標 で す 。 


は じ め に 

この だ び は , NEC PC-9801DA,RA21/51 用 内 蔵 RAM ボ ー ド PFIO 
-DA134 シ リー ズ を お 買い 上 げ い だ だ き 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 

本 製品 は NEC PO-9801DA,RA21/51 の 内 部 拡張 スロ ッ ト に 実装 す 
る メモ リボ ー ド で す 。 


人 @ 同 枢 構 成品 
・ 内 欄 拉 AM ボー 提 折衝 ok・20002 欄 人 朗 5 1 枚 
浅め ミノ 0 つい roh 3 00853 1 個 
N 取 扱 説明 凌 6 本 本 223 半 cr 1 僅 
な に 21 VeE の | 夫 な JRTPTYRTE そ 1 枚 
- AN ウー ア 保 是 科 人 も > …. 3 イ 1 枚 
ユー ザー 末 全 交際 ee 1 枚 


PC-9801DA で の 設定 
(出荷 時 設定 


*GM バ イト 以上 の RAM ボ ー ド 裏面 に は PFIO-EX134S-2M/4M 
相当 品 が 標準 実装 され て いま す 。 
* ビ PC-9801RA21/51 で は 図 の よう に 設定 を 変更 し て ぐだ さい 。 


PIO-DA134 シ リー ズ DA 用 内 蔵 RAM ボ ー ド 


PC-9801DA で の 設定 
(出荷 時 設定 


PC-9801RA21/51 
で の 設定 


*GM バ イト 以上 の RAM ボ ー ド 裏面 に は PIO-EX134S-2M/4M 
相当 品 が 標準 実装 され て いま す 。 
*PC-9801RA21/51 で は 図 の よう に 設定 を 変更 し て ぐだ さい 。 


PC-9801DA で の 設定 
(出荷 時 設定 


PC-9801RA21/51 で の 設定 


*GM バ イト 以上 の RAM ボ ー ド 裏面 に は PIO-EX134S-2M/4M 
相当 品 が 標準 実装 され て いま す 。 
*P 〇 -9801RA21/51 で は 図 の よう に 設定 を 変更 し て くだ さい 。 


PIO-DA134 シ リー ズ DA 用 内 蔵 RAM ボ ー ド 


PC-9801DA で の 設定 
(出荷 時 設定 ) 


*10M バ イト 以上 の RAM ボ ー ド 裏面 に は IO-EX134S-2M/4M 
相当 串 が 標準 実装 され て いま す 。 
*PC-9801RA21/51 で は 図 の よう に 設定 を 変更 し て ぐだ さい 。 


FC-9801DA で の 設定 
(出荷 時 設定 


*GM バ イト 以上 の RAM ボ ー ド 裏面 に は PIO-EX134S-2M/4M 
相当 品 が 標準 実装 され て いま す 。 
*PC-9801RA21/51 で は 図 の よう に 設定 を 変更 し て ぐだ さい 。 


@ 取 付 手順 


1. 


電源 スイ ッ チ を オフ に し 、 電 源 ケ ー ブ ル を コン セン ト か ら は すず し て くだ さい 。 


. 本 体 の トッ プ カ バ ー を は すず し て くだ さい 。 

トッ プ カ バ ー は 、 次 の 手順 で は ず し ます 。 

④ ト ッ プ カバ ー 側 面 の 止め の ネジ 4 ケ所 を 、 ド ライ バ で は ざし ます 。 
② ト ッ プ カバ ー 裏面 の 止め の ネジ 3 ケ所 を 、 ド ライ バ で ゆめ る め ま す 。 


/ ング カー 


3. PID-DA 134 シ リー ズ 内 蔵 HAM ボ ー ド を 本 体 に 挿入 し て くだ さい 。 
PIO-DA134 シリ ー ズ 内 蔵 RAM ボ ー ド を 本 体 の コネ クタ に 確実 に 挿 
入 し 、 金 具 を 止め ネジ で 本 体 に 固定 し て ぐだ さい 。 


PIO-DA134 シ リー ズ 
PC-8801DA 用 増設 RAM ボ ー ド 


( 図 は PIO-DA134-4M) 


4. トッ プ カ バ ー を 取り 付け て くだ さい 。 
3 項 と 逆 の 手順 で 取り 付け ます 。 
5. メモ リ 容 量 の 確認 (増設 後 
パソ コン 起動 時 、 画 面 上 に 表示 され る メモ リ 傘 者 が 、 本 ボー ド 増 設 に 
より 増え だ こと を 確認 レ て くださ い 。 
*/ パ ソコ ン 本 体 の ディ ッ プ スイ ツチ ら W3-8CCPU の 指定 ) を ONGG386 
DX に し て < だ さい 。 。  。 


増設 オプ ショ ン の 取り 付け か た 
増設 オプ ショ ン は 下図 の よう に 取り 付け て ぐだ さい 。 


朗 ツク の を 
合わ せ て くだ さい 


枚 目 の 
増設 オプ ショ ン 


PIO-EX134S-2M/4 


注意 | 増設 オプ ショ ン を 取り 付け る 際 は 、 次 の 点 に ご 注意 くだ さい 。 
・ 増 設 オ プシ ョ ン は スロ ッ ト A よ り の 実装 し て ぐ だ さい 。 


・2 枚 の 増設 オプ ショ ン を 取り 付け る 場合 は 、 が な ら ざ 1 枚 目 に PIO-EX 
134S-4M(4M バ イト ) を スロ ツ ト A に 取り 付け て ぐだ さい 。 


・PIO-EX134S-2M を 2 枚 増 設 す る こと は で きま せん 。 


人 @ 増 設 オ プシ ョ ン 
・ 本 ボー ド は 下 表 の よう に 増設 オプ ショ ン に より 最大 12M バ イト まで 増 
設 可能 で す 。 し を が つて 、 パ ソコ ン 本 体 の 標準 実装 メモ リ と 合わ せ て 、 
13.6M バ イト まで メモ リ 増 設 で きま す 。 〈PO-9801RA21 /51 で は 最 
大 10M バ イト , パソ コン 標準 実装 メモ リ と 合わ せ て 、11.6M バ イト まで 
メモ ! リ 増設 で きま す 。) 


増設 オプ ショ ン 一 覧 表 
スロ ッ ト A スズ 国 ト ビ 
FIO-EX134S-2M 


合計 容量 
6M バ イト 
SGM バ イト 
1OM バ イト 


8 キス ポー は 間 


FIO-DA134-4M 


ーー 
FIO-EX134S-2M 
FIO-EX134S-4M | 12M バ イト 


FIO-EX134S-2M | 10M パ イト 
FIO-EX134S-4M | 12M バ イト 


※ 例 えば PIO-DA134-6M は 、(PIO-DA134-4M+PIO-EX1348- 
2M〕 こ と 同等 で 、 取付 位置 1 に PIO-EX134S-2M が 標準 実装 され て 
いま す 。 

※OMB ガ ら 8MB へ 、 ま だ 10MB ガ が ら 12MB へ 増設 する 場合 、 ブ レー ド 
アッ ツ プ サー ビス が 必要 で す 。 ぐ わし く は 巻末 「 グ レー ドア ッ プ サー ビス 
の 案内 」 を ご らん くだ さい 。 

※OMEB ガ ら 10MB へ 増設 する 場合 、 取付 位置 1 の 増設 オプ ショ ン P ロ IO-EX 
134S-2M を 取付 位置 2 へ 移し 、 増設 オプ ショ ン PIO-EX134S-4M は 
取付 位置 1 に 取り 付け て くだ さい 。 

※ 品 | 〇 -DA134-8SM に は 以下 の 2 タイ プ が あり 、 ベ ー ス ボー ド の メモ リ 
容 時 に より 増設 オプ ショ ン 用 スロ ツ ト の 数 が 違い ます 。 


FIO-EX134S-4M 


PIO-DA134-8M 


ベー ス ボ ー ド 増設 オプ ショ ン スロ ッ ト 数 。 | 
4M バ イト 4M バ イト 2④⑫① 
| 8M パ イト 1 


@ 仕 欄 
| 型式 番号 PIO-DA134 シ リー ズ 
RAM 容 量 |4M パ イト |I6M バ イト |8M バ イト [10M パ イト [12M バ イト | 
パリ ティ ビッ ト あり 

| 対 庫 モー ド 
対応 機 種 


プロ テク トモ ー ド (拡大 メモ リリ ) 
PC-9801DARA21751!* 

メモ リ 専 用 スロ ツ ト (32 ビ ツ ッ ト デー タバ ス ) に 実装 

*PO-9801RA21/51 で は 最大 増設 容量 10M バ イト で す 。 


グレ ー ド アッ プ サ ー ビ ス の ご 案内 

e 避 IO-DA134-GM/1OM へ メモ リ 増 設 を 行なう と き に ブレ ー ド アツ 
プ サ ー ビ ス を 受け る こと が で きま す 。 PIO-EX134S-2M を プレー ドア 
ツ プ サー ビス 料金 (PIO-EX134S-2M と 4M の 差額 ) 負 担 で PIO-EX1 
34-4M に 交 拠 す る も の で す 。 

@ ブ レー ドア ッ プ サー ビス ご 希望 の 際 は 、 下 の 「 ブ レー ドア ッ プ サー ビス 
申込 用 紙 」 を 添え て PIO-EX134S-2M を 弊社 ブ グレード アップ サー ビス 
係 へ ご 送付 の 上 、 下 記 「 送金 方 法 」 の 要領 で プレー ドア ッ プ サー ビス 料 
を お 送り くだ さい 。 ご 送金 と PIO-EX134S-2M の 到着 後 、 PIO-EX 
134S-4M を 送付 申し 上 げ ま す 。 
この サー ビス は 販売 店 で は 取扱 い 致 し ませ ん の で 、 必 ぎ 負 社 へ 直接 お 申 
し 込み くだ さい 。 差額 金額 は ブ グレー ドア ッ プ お 申し 込み 時 点 の EX14 
SG の 2M と 4M の 標準 価格 の 差額 で 、 変わ る 場合 が あり ます 。 下記 に お 問い 
合わ せ の 上 ご 送金 くだ さい ます よう 、 お 願い いた し ます 。 


送り 先 : 〒920 石川 県 金沢 市 桜田 早 24 街 区 1 
株 式 会 社 ア ジイ ・ オ ー・ デ ー 機 器 
グラ エド アッ プ 頑 ピス 係 
TEL(0762)60-3366 FAX(O762)60-3360 


@ 送金 万 法 
郵便 局 に て 、 下 記 の 事項 を 記入 確認 の 上 、 ご 送金 くだ さい 。 
・ 口 座 番 号 : 金沢 GO-28O フ 4 
・ 金 額 : ① 当 社 指定 用 紙 の 場合 、 
(EX134S の 2M と 4M の 差額 〕 
(手数 料 は 不要 で す ) 
@ 郵 便 局 の 郵便 振替 用 紙 の 場合 、 
(EX134S の 2M と 4M の 差額 10 円) 
(手数 料 110 円 を 別途 郵便 局 に お 支払 いこ ください) 
・ 加 入 者 名 : 株 式 会 社 ア ジイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 
・ 払込 人 住所 氏名 : お 客 様 の 住所 ・ 氏 名 ・ 電 話 番号 
*: 通 | 信 欄 : ゲ レー ビア ジア ッ アサ デー ビス ヌス 


※ な お 、 郵 便 振替 の 払込 受領 書 が 領収 書 と な り ま す の で 、 負 社 がら 領収 書 
の 発行 は いた し ませ ん 。 領収 書 の 和 め 要 な お 客 様 は 、 裏 面 の チエ ンジ サー 
ビス を ご 利用 ぐだ さい 。 


株 式 会 社 ア ジイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 サポ ー ト セン ター 


※ 品 | 〇 -EX134S-2M を ご 送付 の 場合 、 本 申込 用 紙 に ご 記入 の 上 、 添 付 レ 
て ぐだ さい 。 
PIO-EX134S-2M だ け を お 送り ぐだ さい 。 ベ バー ス ボ ー ド (PIO-DA134 
-4M) や 4MB 増 設 オ プシ ョ ン (PIO-EX134S-4M) を お 送り いた だ だ ぐ 
尿 要 は あり ませ ん 。 


MEMO 


チェ ンジ サー ビス の ご 案内 

e チエ ンジ サー ビス は 2 個 の PIO-EX134S-2M を 1 個 の PIO-EX134S- 
4M と 交換 する も の で きす 。 
PIO-DA134-GM/ 1OM の メモ リ 増 設 を 行う 時 に め 要 で す の で 最寄り 
の 販売 店 より PIO-EX134S-2M を も う 1 個 お 買い 求め の 上 、 お 申し 込 
みこ だ さい 。 

e チエ ンジ サー ビス ご 希望 の 際 は 、PIO-EX134S-2M(2 個 ) に 下 の 「 チ ェ 
ンジ サー ビス 申込 用 紙 」 を 添え て 弊社 チエ ンジ サー ビス 係 へ ご 送付 くだ 
さい 。 到着 確 認 後 、PIO-EX134S-4M(1 個 を 送付 申し エ げ ます 。 


送り 先 : 〒920 石川 県 金沢 市 桜田 時 24 街 区 1 
株 式 会 社 ア ジイ ・ オ ー・ デ ー タ 機器 チェ ンジ サー ビス 係 
TELCO762)60-3366 FAX(0762)60-3360 


※ ご の サー ビス は 販売 店 で は 取り 扱い いた し ませ ん の で 、 泌 ぎ 弊 社 へ 直接 
お 申し 込み ぐだ さい 。 


本 PIO-EX134S-2M と 4M の 見 分 け 方 ーーーーーー……- ( 
| 「 シ リア ル No」 (ボー ド 上 の 白い ラベ ル ) の 最初 の 3 桁 で 見 分 け ます 。 | 
| 「KY2…」 な ら ば PIO-EX134S-2M、「KY4… っ な ら ば PIO-EX134S-4M で す 。 


※PIO-EX134S-2M 2 個 ) を ご 送付 の 際 、 本 申込 用 紙 に ご 記入 の 上 、 流 付 
し て ぐだ さい 。 
PIO-EX134S-2M ぞ だけ を お 送り ぐだ さい 。 ベ バース ボー ド (PIO-DA13 
4-4M) や 4MB 増 設 オ プシ ョ ン (PIO-EX134S-4M) を お 送り い だ だ 
くめ 要 は あり ませ ん 。 


MEMO 


MEMO 


妖 ア イ ・ オ ー・ デ ー 久 機器 
会 社 プ 
本 社 
〒920 金沢 市 桜田 町 2 街区] 

TEL (0769)60-3355 FAX(0762)60-3350 
東京 営業 所 


〒10I 東京 都 千代 田 区 神田 東 松 下町 17 も と みや ビル 7F 
TEL(03)3854-0381 FAX(03)3854-9609 
大 阪 営業 所 


〒564 大 阪 府 吹田 市 豊津 町 6-1] 第 喜 巳 ビル 4F 
TEL(06)881-7070 FAX(06)881-9090 
技術 的 な お 問 合 わ せ は サポ ー ト セン ター へ どう ぞ 
(TEL 受 付 : 祝 ・ 祭 日 を 除く 月 一 金曜 日 午前 9:30 一 1e:0O 午後 1:00-5:0O) 
本 社 プ TEL(07B8)B60-3365 FAX(0768)60-3360 
東 京 プ TEL(03)3854-0301 FAX(03)3854-8055 


